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摘要 : 为 明确 谷 跌 线 螨 Tarsonemus granarius 交叉 反应 性 变 应 原 在 体内 的 定位 , SEA NER UU Hr, HE 染色 后 
光 镜 观察 其 内 部 形态 结构 ; 选用 对 人 尘 螨 过 敏 患者 的 阳性 血清 特异 性 IgE 抗体 作 探 针 ， 免 疫 组 织 化 学 染色 分 析 其 交 
又 反应 性 抗原 存在 位 置 。HE 染色 显示 谷 跌 线 虹 的 消化 系统 占据 其 体腔 的 大 部 分 , 包括 口 咽 部 、 中 肠 、 后 肠 、 肛 门 
和 唾液 腺 等 结构 。 免 疫 组 织 化 学 染色 显示 谷中 线 螨 的 口 咽 部 、 中 肠 、 肠 内 容 物 、 肠 壁 及 生殖 腺 等 均 有 阳性 反应 。 
谷 跌 线 螨 体内 存在 可 诱发 人 体 IgE HAN AE Jet, 变 应 原 在 其 体内 的 分 布 格局 与 屋 尘 螨 Dermatophagoides 
pteronyssinus 基本 一 致 。 
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Localization of cross-reactivity allergens in the body of Tarsonemus 


granarius ( Acari: Tarsonemidae) by immunohistochemistry 

ZHAO Xue-Ying'”, ZHAO Zhen-Fu^* , SUN Xin"" , LIU Zhi-Gang”, LU Yan-Si (1. Department of 
Microbiology and Parasitology, Anhui Provincial Key Laboratory of Infection and Immunity, Bengbu 
Medical College, Bengbu, Anhui 233030, China; 2. Institute of Allergy and Immunology, Medical 
College of Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong 518060, China) 

Abstract: To determine the localization of cross-reactivity allergens in the body of Tarsonemus granarius , 
paraffin sections of T. granarius stained by hatmatoxylin-eosin ( HE) were observed by optical 
microscope. Serum specific IgE antibodies from patients who were sensitive to the house dust mite served 
as probe, and the cross-reactivity allergens in the body of T. granarius were localized by the method of 
immunohistochemistry. The digestive system was found to occupy large parts of body cavity of T. 
granarius by HE staining, which consists of oropharynx, midgut, hindgut, anus, salivary gland and so 
on. The cross-reactivity allergens of T. granarius mostly occurred in the midgut tissue, gut contents, 
cuticle and reproductive system in the immunostained sections. The body of T. granarius has allergens 
which can trigger IgE antibodies of the human body and the distribution of allergens in its body is 
consistent with that in the house dust mite, Dermatophagoides pteronyssinus. 
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近年 来 , 过 敏 性 疾病 的 发 病 率 在 世界 范围 内 呈 
上 上升 趋势 , 尤其 是 过 敏 性 哮喘 和 过 人 敏 性 鼻炎 , 已 成 
为 严重 的 全 球 性 健康 问题 | The International Study of 
Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering 
Committee, 1998; Bousquet et al., 2007]. mÆ iE 
公认 的 室内 过 敏 原 最 重要 来 源 , 并 已 证 明 可 以 加 重 
Ein A FE EY We AK BELL WUE ( Sporik et al., 1990; 


Arlian, 1991). WRR EIL DAE AKEE E 
Dermatophagoides farinae 重要 的 栖 居 场所 之 一 , B 
次 证 实 空调 滤 网 灰尘 中 的 螨 是 室内 的 一 种 重要 的 过 
敏 原 , 通过 空调 送 风 将 抗原 传送 至 室内 空气 当中 
(Liu et al., 2007) 。 对 我 国 南 方 地 区 数 省 市 空调 滤 
网 灰尘 中 尘 旺 的 进一步 调查 显示 , AN 
Tarsonemus granarius 为 优势 螨 种 之 一 (Wu et al., 
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2009) 。 随 着 空调 使 用 的 普及 ,， 螨 性 哮 跨 发 病 率 也 
呈 上 升 趋势 , 但 关于 谷中 线 螨 的 内 部 结构 和 特异 性 
抗原 定位 的 研究 尚未 见报 道 ， 我 们 特 对 此 进行 了 研 
F, 以 期 为 进一步 研究 谷中 线 螨 的 致 敏 机 理 ， 为 螨 
性 过 敏 性 疾病 的 预防 和 治疗 提供 依据 。 


1 材料 与 方法 


1.1 标本 来 源 

活 旺 系 从 深圳 大 学 学 生 和 宿舍 分 体 挂 壁 式 空调 出 
风口 滤 网 灰 内 采样 , 将 空调 滤 网 取 下 , 用 刷子 将 滤 
网 中 的 灰尘 轻 轻 地 刷 至 托盘 中 , 在 连续 变 倍 体 视 显 
微 镜 下 从 灰尘 中 挑 取 并 分 离 后 经 形态 鉴定 为 合 踢 线 
i; T. granarius, FH PBS 清洗 2 次 后 , 于 Bouin 液 中 
固定 。 
1.2 血清 及 试剂 

阳性 血清 取 目 次 圳 市 北大 医院 ,选用 哮 跨 、 过 
BEAR RS ERA, MAA RR 
Uh RA E tit Dermatophagoides farinae 特异 性 IgE 
阳性 、 反 应 达 3 级 或 3 级 以 上 者 血清 (I1 抗 ) 10%, 
- 80°C 保存 ,阴性 血清 取 目 健康 体检 者 (经 变 应 原 
自动 检测 仪 检测 人 尘 旺 反应 为 0 级 ) ,生物 素 标记 的 
FILA IgE 抗体 (Ipi) (美国 KPL 公司 ), SABC, 
DAB BER (武汉 博士 德 生物 工 程 公 司 ) RIA 
素 - 伊 红 (hatmatoxylin-eosin, HE) 染色 试剂 (国产 和 常 
用 试剂 ) 。 
1.3 切片 及 HE 染色 

NUR EM 2 MENE ST 20 k, Bouin 液 固定 24 h 
后 , WA 1. 590 SAS EE a MEA, UE FE 
为 3 hm 的 石蜡 切片 , 将 蜡 条 展 于 用 poly-L-lysine 
处 理 过 的 载 玻 片上 ( 粘 片 后 58°C 45 Fr 20 min), + 
规 二 甲 茶 脱 蜡 ,梯度 乙醇 脱水 ,分别 用 HE 染色 。 
1.4 合 踢 线 旺 特 异性 抗原 定位 

用 于 人 免疫 组 织 化 学 分 析 的 切片 常规 脱 旱 至 水 化 
In, £& 390 FAKAS 10 min, KIRA UR RE, ZA 
后 经 PBS 清洗 ,微波 煮沸 修复 抗原 ,冷却 30 min 后 ， 
PBS 清洗 ,再 加 入 正常 手 血清 封闭 液 室温 下 作用 20 
min ,用 去 多 余 液体 ,不 洗 。 加 入 PBS 稀释 (1:8) 的 
ABU A PAE IMA, ICH KH 37°C S 
45 min, PBS 清洗 3 次 (每 次 5 min), 再 加 入 生物 素 
标记 的 羊 抗 人 IgE 抗体 ( 效 价 1:200) 室温 下 作用 
40 min, PBS 清洗 , TUNER RMA --A WA A 
物 酶 复合 物 (SABC) ,室温 下 作用 40 min, PBS 15 
洗 , 经 二 氨基 联 儿 胺 (DAB) 显 色 , DARE, dh 


REDE, PREAH, HH, 镜 检 。 阴 性 对 照 
用 健康 人 血清 。 所 有 的 孵育 都 在 湿 盒 内 操作 。 图 像 
采集 在 显微镜 (Olympus B x 50) 下 ,以 Olympus 
DP70 数码 相机 (日 本 Olympus 公司 ) 拍 摄 完 成 。 


2 AR 


2.1 合 中线 螨 形态 学 观察 

雌 螨 外 部 形态 呈 椭 圆 形 , 驱 体 长 约 160 um, 5H 
WRR EAT BRT o MEA 116 km( 图 版 : 
A), AER, ECF, 前 足 体 呈 三 角形 , 第 
2, 3 对 足 与 肉 螨 相同 , 第 4 OT WO, 腿 节 特长 ， 
PRETENDA, 此 为 识别 雄师 的 重 
要 特点 之 一 。 
2.2 合 趴 线 螨 主要 内 部 器 官 及 其 相对 位 置 

HE 染色 切片 纵 、 横 切面 可 见 消化 道 和 生殖 道 
占据 体腔 大 部 分 空间 (图 版 I : B), 消化 道 可 见 口 
咽 部 、 前 中 肠 、 后 中 肠 和 后 肠 等 ,中 肠 前 、 后 段 连 
接 处 及 中 肠 与 后 肠 连 接 处 均 有 收缩 , 肠 腔 内 可 见 明 
TZ. ERMET ARER m, ENS n] UL ALS 
结构 。 
2.3 合 趴 线 螨 交叉 反应 性 抗原 定位 

选择 免疫 组 化 染色 的 谷 踢 线 蠕 模 、 纵 切 厂 ,分 
别 观 察 特 异性 抗原 存在 部 位 。IsE PAPER A MA 
ARU n] WEE. "RIS. WEE. MAR, 
体 壁 以 及 生殖 腺 都 呈 阳 性 反应 , erp ed x. rA. 
肠 辟 及 肠 腔 内 类 便 颗 粒 的 阳性 反应 较 其 他 部 位 强 
I AEB EM I: C, E)o ME, RER TER RT 
异性 变 应 原 的 着 色 部 位 ,二 者 无 明显 差别 。 健 康 人 
血清 作对 照 , 无 明显 者 色 区 域 ( 图 版 1 : D). 


3 讨论 


变态 反应 疾病 (过 敏 性 疾病 ) 是 临床 上 的 常见 
病 和 多 发 病 ， 如 过 敏 性 哮 螨 、 过 敏 性 蜡 炎 等 ,其 中 
EE A tur 3 亿 , EITE a A AGA 18 万 
之 多 (Masoli et al., 2004; Braman, 2006), d Es] E 
ne ZUR 2 000 万 (钟南山 , 2005), 其 中 儿童 哮 
Hg AC IG EM 1990 ~ 2000 年 ， 几乎 增加 了 1 f. E 
态 反 应 性 疾病 由 众多 变 应 原 ( 过敏 原 ) 引 起 , HR 
里 是 一 种 分 布 极为 广泛 而 叉 十 分 强烈 的 过 敏 原 
(Squillace et al., 1997; Loan et al., 2003; ER B 
5, 2005; Arshad, 2010), 

以 往 研究 报道 人 尘 螨 主要 沉积 于 屋内 床 、 沙 发 、 
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衣物 和 地 面 等 的 灰 侍 中 , HI BER, KM dT 
扫 卫 生 等 方式 使 其 散布 漂浮 在 空气 中 。 本 课题 组 的 
前 期 研究 (Liu et al., 2007; 练 玉 银 等 , 2007; 白羽 
等 , 2007) 在 国内 外 首次 发 现 空调 滤 网 灰尘 也 是 人 尘 
里 重要 的 栖 居 场所 之 一 , 首次 证 实 空 调 滤 网 灰尘 中 
的 螨 是 室内 的 一 种 重要 的 过 人 敏 原 ; 通过 空调 送 风 已 
成 为 螨 抗原 一 种 新 的 、 重 要 的 传播 方式 ; 对 家 庭 空 
调 开 启 前 后 空气 中 的 侍 螨 变 应 原 (Der pl 和 Der fl) 
浓度 的 测定 证 实 , 空气 中 旺 类 变 应 原 的 浓度 比 不 开 
空调 时 显著 升 高 (P<0.05)。 在 对 我 国 南 方 地 区 数 
省 市 空调 滤 网 灰尘 中 人 尘 蠕 的 进一步 调查 显示 , 谷 跌 
线 螨 T. granarius 为 优势 螨 种 之 一 (Wu et al., 
2009) , 

有 关 螨 性 变态 反应 的 报道 ,以往 多 集中 在 粉尘 
i; Dermatophagoides farinae ME Wi D. 
pteronyssinus 变 应 原 的 研究 上 , 对 这 2 pip AE y Jet Ke 
分 子 方面 的 研究 已 有 很 多 (Thomas et al., 1992, 
Johannessen et al., 2005; X| 35 MU, 2005; Cui et 
al., 2007; FHS, 2007), MARA EM EX VAL b aei 
构 及 变 应 原 定 位 的 研究 尚未 见报 站。 本 研究 通过 石 
HU) AM HE 染色 的 观察 明确 了 合 趴 线 星 消化 系统 
和 生殖 系统 等 内 部 器 官 的 主要 结构 和 相对 位 置 ， 消 
化 系统 占据 体腔 的 大 部 分 , 包括 口 咽 部 、 前 中 肠 
( 胃 )、 后 中 肠 和 后 肠 等 ,在 结肠 可 见 明 显 的 次 便 颗 
粒 。 用 粉尘 螨 过 敏 病人 的 血清 IgE 为 探 针 做 免疫 组 
化 染色 ,表明 谷 距 线 旺 交 叉 反 应 性 变 应 原 部 位 主要 
MF AUB. ERR Pi. BAAD EN 
T). MEERE. ARE FE AZ BS BH k 3908 DNE Hie E 
强 阳 性 , 但 吴 桂 华 等 (2009 ) 以 侍 螨 过 敏 病 人 的 血清 
IgE 为 探 针 对 热带 无 仆 螨 Blomia tropicalis 特异 性 抗 
原 进 行 定位 研究 , BIS JC TUS H5 78 398 BER PH PAE 
程度 不 强 。 付 仁 龙 等 (2004 ) BREITE 
合 血 清 进行 抗原 定位 研究 , 结果 显示 , 屋 持 螨 口 咽 
部 、 中 肠 、 肠 内 容 物 、 体 壁 以 及 生殖 腺 均 为 强 阳 性 ， 
为 特异 性 抗原 存在 部 位 , 尤其 口 咽 部 、 中 肠 及 肠 胸 
AA (REN) 具有 强 抗原 性 ; NE. EJ cb is 
特异 性 抗原 定位 无 区 别 。 我 们 证 实 谷 踢 线 螨 变 应 原 
在 体内 的 分 布 格局 与 屋 尘 螨 基 本 一 致 。 但 因 谷 踢 线 
螨 螨 体 小 , 成 分 复杂 , 所 以 阳性 血清 抗原 定位 必然 
存在 多 部 位 阳性 。 故 针对 合 踢 线 旺 某 一 特定 变 应 原 
的 定位 研究 有 竺 进一步 深入 。 另 外 , 我 们 采用 粉尘 
里 特异 性 IgE 抗体 阳性 的 血清 作为 检测 探 针 ， 系 利 
Fg B8 ERI E A ARA TE TE A6 3C c EE I ER, 
研究 结 采 提示 这 2 PAU AT E IgE 


抗体 。 而 要 证 明 交 又 反应 的 多 少 , 还 需要 进一步 的 
体外 实验 , 如 放射 过 敏 原 吸附 抑制 试验 、 交 又 免疫 
电泳 、 放 射 免 疫 电 泳 、 酶 联 人 免疫 吸附 试验 、 重 日 印 
迹 及 和 蛋 日 质 片段 序列 测定 证 明确 实 有 共同 的 过 敏 原 
组 分 或 序列 ( 孙 劲 旅 等 , 2006; Arlian et al., 2009) 。 
作为 引起 1 型 超 敏 反应 的 主要 抗体 ，IgE 与 相应 的 
效应 细胞 结合 即 可 产生 人 致 敏 作用 。 由 于 某 些 IgG Hi 
体 的 亚 类 也 可 结合 于 肥大 细胞 的 表面 引起 I MER 
反应, 今后 评 有 必要 探讨 谷 踢 线 里 相应 变 应 原 与 诱 
发 其 他 可 能 参与 过 敏 反 应 过 程 的 某 些 IgG 抗体 亚 类 
的 关系 。 
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